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Magnetorono 


N°1045 


Nero 220 V 


Bleu 160 V 


Verde 140 V. 


Giallo 125 V. 


Rosso 110 V. 


Arancio 


Ci 


Marrone 

260+260 


1 


N. w 5564 


VALVOLA 

Placca 

V 

6BE6 

215 

6BA6 

215 

6AT6 

58 

6AQ5 

255 

6X4 

260 (*) 


TABELLA 


Catodo 

V 


TENSIONI 


NOTE 


Tensione c.c. al 1° elettrolitico: 205 V. 
Tensione c.c. al 2° elettrolitico: 215 V. 
Letture eseguito con Toltmetro a 20.000 Ohm per V. 
(•) Corrente alternata. 
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